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30,22 

30,11 
29,99 
29,96 
29,96 

29^95 
29,92 

29,9s 
29,98 

30>ii 

30>" 

30,>3' 

30,10 

30,20 

30,20 

30,18 

30,14 


82 
81 

73 
82 

78 

81 
76 

% 
t 
11 

l\ 
77 
68 

11 

11 
76 

66 
7' 

63 

72 

66 
68 


0,068 
0,212 


S 

SSE 

E 
ESE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E . 

E 

E 

E 

ENE 

ENE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

W 

NW 

NW 

NW 

W 

w 




Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Hazy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Cloudy. 

Hazy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. - 

Cloudy. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April, 1796. 



1796 



Apr. 17 



18 



19 



22 



23 
24 

25 
26 



27 
28 

29 
30 



Six's 
Therm, 
least and 

greatest 
Heat. 



Time. 



H. M. 



Therm, 
without. 



Therm, Barom. 

within 



47'5 
62 

t 
65 

tl 

65 
48 
67 

47 
70 

50 
60 
42 
57 
43 
60 

56 
45 
65 

61,5 
56,5 



50 
60 



59 
61 



Inches. 



47 


59 


64 


62 


48 


60 


64 


63 


?o 


6i 


60 


63 


10 


61 


64 


64 


■jz 


6v 


66 


64 


50 


63 


68,5 


64,5 


53 


63 


59 


64 


47 


62 


56 


6, 


46 


61 


58 


64 


42 


61 


55 


62 


47 


61 


65 


63.5 , 


48 


62 


60 


63 


47 


61 


51 


62 



30.14 
30.14 
30.13 
30,16 
30,16 

30.13 
30.12 
30.06 
30,00 
29,99 
30,10 
30,10 

30.10 
30.06 
30,04 
30,08 
30,20 

30.19 
30.32 

30.30 

30.30 

30,22 

29.97 

29,81 
29,50 
29,36 
29,14 
29,08 



Hy 

gro- 
me- 
ter. 



73 
68 

77 
66 

64 
70 
61 

6g 

59 
72 

62 

,63 

70 

64 

72 

63 

74, 

67 

73 
59 
72 
62 

74 
72 



Rain. 



Inches. 



0,022 



Winds. 



Points. Str, 



WNW 
NW 

W 

W 

ENE 
ESE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

wsw 

NW 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
SE 



SW 

SSE 

E 

SE 



Weather. 



Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Hazy. 

Cloudy.] 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Hazy. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1796. 



1796 



Six's 
Therm. 
least and 
greatest 

Heat. 



May 1 
2 

3 

4 

S 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

H 
15 

16 



Time. 



Therm. Therm, 
without, within. 



H. M 



40,5 

59 
42 

59 

45 

49 

4i>5 

5° 

39 

53 

39 

55 

tl 
46 

58 
50 
64 
50 
63 
50 
62 

49 
62 

45 

59 

45 

57.5 

41 

57 

41 

55 



7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





z 





7 





2 





7' 





2 





7 





2 





7 





? 





7 





2 





7 


d 


z 





7 





z 





7 





2 





7 





2 





7 





z 






44,5 
56 

48 

46 

49. 

44 

50 

44 

52 

45 

S3~ 

47 

58 

SI 

57 

63 

62 

52 
60 

52 
59 
47 
57 
47 
57 
44 

55 
44 
53 



Barom. 



Inches. 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



Rain, 



61 

62 

60 

62,5 

60 

60 

59 
59 
58 
59 

57 
58 
58 
59 

& 
II 

60 
62 
61 
62 
60 

63 
60 
61 
60 
61 
60 
61 

59 
60,5 



29,16 
29,18 

29'35 

29'43 

29,66 

29,71 

29,81 

29,81 

29,84 

29,84 

29,90 

Z9,88 

Z9,96 

29,91 

29'S3 
29,69 
29,65 
29,69 
29,66 
zg,66 

29,5s 
29,62 
Z9,72 
Z9,69 
Z9,4i 
29,52 
z9,86 
Z9,9i 
29,87 
Z9, 8z 
29,85 
29.95 



Inches. 



64 

73 
65 

79 
76 

72 
67 

73 
63 
70 
72 
74 
64 
85 

71 
75 
64 
75 
65 
77 
66 

7S 
68 

74 
67 

74 
65 

77 

76 

71 



0,105 

0,102 



0,117 

o>370 
0,23$ 
6,064 
0,116 
0,120 
0,101 
0,172 
0,154 
0,056 



Winds. 



Points. Str, 



Weather. 



SW 
ESE 

ENE 

ENE 

E 

E 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

WSW 

S 

W 
WNW 

SW 
WSW 

SW 

SW 
, SSW 

ssw 

SSW 
SW 
SSW 

ssw 

NW 
NW 
NW' 
NW 
NNW 
ENE 



Fair. 
Cloudy. 
Fair. 
Fair. 
Rain. 
Cloudy, 
Cloudy, 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Rain. 
Cloudy. 
Fine. - 
Cloudy. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair: 
Cloudy. 
Fair. 
Fine. 
Cloudy. 
I Fair. 
iFair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1796. 





Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 


" '" ' ' ; 




Therm. 




without. 


within. 




;ro- 








1796 


east and 
greatest 










fne- 
er. 






Weather. 


















Heat. 


H. M. 








Inches. 




Inches . 


Points. 


Str. 




May 17 


Q 

39 


7 


44 


59 


30,22 


73 


0,021! 


ENE 


I 


Fine. 




57 


2 


56 


60 


30,22 


64 




E 


I 


Fine. 


]8 


43 


7 


50 


58.5 


30,,12 


78 




E 


I 


Fine. 




62,5 


2 


62 


6i,s 


30,04 


68 




E 


2 


Fine. 


19 


49'S 


7 


53 


60 


29,98 


72 




E 


2 


Fine. 




63^5 


2 


62 


6i 


29,94 


61 




E 


2 


Fine. 


20 


47. S 


7 


52 


60 


29.85 


72 




ENE 


2 


Fine. 




65 


2 


63,5 


62 


29,84 


6 1 




E 


-2 


Fine. 


21 


49 


7 


53 


61 


29,72 


82 




NE 


I 


Cloudy. 




57 


3, 


,54 


6i,s 


29,71 


78 




ENE 




Cloudy. 


j 22 


48 


7 


i^ 


61 


29,82 


74 




NW 




Cloudy. 


V 


63 


z 


6i 


62 


29.85 


66 




W 




Fair. 


! 23 


48 


7 


50 : 


60 


30,00 


80 


0,040 


NW 




Rain. 




62,5 


2 


6i 


62 


3o.osr> 


69 




NW 




Cloudy. 


24 


48 


7 


49 


61 


30,10 


77 




NE 




Cloudy. 




57.5 


2 


57 


62 


30,02 


71 




NE 




Cloudy. 


25 


45 


7 


46 


60 


29,84 


80 




NE 




Cloudy. 




64 


2 - 


63 


63 


29.76 


66 




ENE 




Fine. 


1 26 


47 


7 


51 


61 


29,86 


71 




WSW 




Fair. 




-69 


2 


67 


62 


29,79 


64 


, 


WSW 




Cloudy. 


27 


50 


7 


^^ 


6i,s 


29,78 


74 




W 




Cloudy. 




65 


2 


64 


63 


29.74 


67 




W 




Fair. 


28 


46 


7 


SO 


6i,s 


29,86 


75 




W 




Hkzy. 




62: 


2 


59 


62 


29,80 


65 




SW 


2 


Cloudy. 


29 


47 


7 


SO 


60 


29.55 


73 


0,058 


ssw 


2 


Fine. 




61 


2 


57 


61 


29.53 


70 




ssw 


2 


Cloudy. 


30 


49 


7 


51 


59 


29,00 


80 


0,164 


s 


2 


Rain. 




58 


2 


57 


60 


28,94 


68 




s 


2 


Cloudy. 


31 


48 


7 


SO 


. 58 


29,18 


80 


0,305 


SW 


I 


Rain. 




60 


2 


59 


60 


29.34 


70 




SW 


2 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for June, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




ffro- 








1796 


least and 

greatest 














me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches . 




Inches. 


Points J 


Str. 




June I 




47 


7 





51 


60 


29,72 


72 


0,072 


ssw 


2 


Fair. 




62 


2 





60 


60 


29,72 


67 




ssw 


2 


Fair, 


2 


45 


7 





5° 


59 


29,69 


70 




SSE 


2 


Fair. 




60 


2 





57 


59 


29,56 


67 




SE 


2 


Hazy. 


3 


49 


7 





S' 


59 


29,44 


19 


0,156 


NNE 




Cloudy. 




58 


2 





58 


59 


29,50 


70 




NW 




Cloudy. 


4 


47 


7 





48 


59 


29,62 


n 


0,076 


WNW 




Cloudy. 




58 


2 





S8 


59 


29,78 


69 




NW 




Fair. 


S 


46 


7 





51 


59 


30,04 


74 




WSW 




Hazy. 




66 


2 





65 


60 


30,05 


^^ 




s 




Hazy. 


6 


49 


7 





5^5 


59 


30,09 


'79 


0,058 


NNE 




Cloudy. 




64 


2 





62 


60 


30,12 


67 




NE 




Cloudy. 


7 


52 


7 





S3 


60 


30,13 


77 




SW 




Fair. 




72 


2 


,0 


70 


61 


30,07 


65 




wsw 




Cloudy. 


8 


57 


7 





58 


61,5 


29,96 


80 




ssw 




Cloudy. 




6g,s 


2 





67 


(>^ 


29,90 


65 




WSW 




Cloudy. 


9 


53 


7 





54'5 


61,5 


29,80 


72 




WSW 




Cloudy. 




68 


2 





67 


62 


29,87 


62 




NW 




Cloudy. 


10 


48 


7 





51 


62 


30,10 


74 




E 




Fair. 




68 


2 





67 


63 


30,00 


66 




8 




Fair. 


II 


50 


7 





55 


62 


29,81 


76 




SW 




Hazy. 




73 


2 





72 


63 


29,77 


67 




SSW 




Hazy. 


12 


51 


7 





.57 


63 


29^77 


73 




WNW 




Cloudy. 




62 


2 





61 


63'5 


29,86 


73 




SW 


2 


Cloudy. 


13 


5^ 


7 





58 


63 


30,03 


73 




SW 


2 


Cloudy. 




&3 


2 





63 


63 


30,04 


71 




SWb.S 


2 


Cloudy. 


M 


S3 


7 





55 


62 


29,98 


7' 




ssw 


, 2 


Cloudy. 




63 


2 





63 


62,5 


29,92 


69 




ssw 


2 


Cloudy. 


IS 


^5 


7 





49 


61 


30,04 


74 


0,03 s 


WSW 


2 


Fine. 




64 


2 





63 


62 


30,04 


61 




WSW 


2 


Fair. 


16 


46 


7 





52 


61 


30,16 


73 




SW 


2 


Fair. 




62 


2 





58 


61,5 


30,08 


79 


. 


SSW 


2 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1796. 



1796 



Six's 
Therm 
least and 
greatest 

Heat. 



Time. 



H. M. 



Therm, 
without. 



Therm. 

within. 



Barom. 



Incjies. 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



Rain. 



Inches* 



Winds. 



Points. Str. 



Weather. 



June 17 

I 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 



51 

67 

58 
70 

5z 

72 

S3 
63 
46 
64 

66 

53 
68 

54 

73 
54 
75 
54 
80 

S6 
65 
53 

65 
S3 
68 

49 
73 



55 
66 

59 

56 
72 

55 
61 

S3 
63 
53 
63 
56 
67 

58 
72 

58 
73.5 
59 
78 

57 
61 

61 

57 
67 
53 
72 



6i 

63 
62 

63 
62 

63.5 
63 
63 
61 

61 
62 
62 

64 
66 

^5 
68,5 

66 

66 

64- 

64 
66 



30,21 
30,17 
30,22 
30,24 

30^11 
29,91 
29,67 
29,60 
29,77 
29,83 
29,64 
29,64 
29,87 
29,96 

30>i6 
30,22 

30'25 
30>i9 
29,96 
29,83 
30.02 
30.03 
30.09 
30,09 
30,22 
30.23 
30.31 
30,22 



80 
72 

64 

62 

73 
63 
71 
63 
83 
71 
74 
63 
74 
61 

72 
64 

72 

6s 

65 
63 

67 
64 
68 
66 

72 

59 



0.033 
0,056 



0,026 
0,024 



SW 

ssw 

SW 

wsw 

E 

SSE 

W 

WSW 

WNW 

WNW 

s 

W 

W 
NW 
NW 

N 
SSW 
Sb.E 
ESE 

S 
- N 
NE 
NE 

E 

E 
NE 

E 

E 



Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Hazy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Rain. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Fair. 
Fine. 
Fine. 
Fine- 
Fine. 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloiidy. 
Cloudy. 
Fair. 
Fair, 
Fine. 
Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for July, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




geo- 








1796 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




■■^^ 
















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




July I 




53 


7 





57 


64 


30,18 


69 




E 




Cloudy, 




73 


z 





73 


66 " 


30''5 


67 




E 




Fine. 


z 


S6 


7 





61 


64.5 


30>04 


74 




E 




Cloudy. 




7°>5 


z 





68 


66 


30,00 


69 




NW 




Cloudy. 


3 


53 


7 





56 


65 


29,81 


73 


0,031 


NW 




Fair. 




65 


z 





63 


66 


29,80 


65 




NE 




Cloudy. 


4 


49 


7 





54 


64 


29,81 


71 




N 




Cloudy. 




66 


z 





8s 


65 


29,80 


61 




W 




Cloudy. 


5 


S5'5 


7 





58 


64 


29,52 


81 




ssw 


2 


Cloudy. 




68 


z 





67 


65 


29,40 


^.5 




sw 


2 


Fair. 


6 


51 


7 





55 


64 


29'39 


76 


0,281 


ssw 


2 


Cloudy. 




65 


z 





60,5 


64 


Z9'37 


67 




ssw 


2 


Cloudy. 


7 


48 


7 





52 


63 


29,78 


V 


0,075 


sw 


z 


Cloudy. 




65 


2 





64 


64 


29,83 


61 




w 


2 


Fair. 


8 


47»5 


7 





52 


62 


29,82 


74 


0,131 


ssw 


z 


Cloudy. 




61 


z 





56 


6z 


29,7s 


73 




sw 


2 


Cloudy. 


9 


44'5 


7 





50 


61 


29,94 


77 


0,218 


sw 


2 


Fine.- 




64 


2 


6 


61 


62 


29,94 


73 




sw 


2 


Cloudy. 


10 


54 


7 





56 


6i 


29,65 


86 


0,350 


sw 


2 


Rain. 




62 


2 





61,5 


62 


29,71 


68 




sw 


2 


Cloudy. 


II 


49 


7 





52 


61 


29,83 


75 




WNW 


2 


Fine. 




65 


z 





64 


62 


29,82 


64 




WNW 


2 


Cloudy. 


IZ 


46>S 


7 





5' 


60 


29,94 


76 


0,167 


WNW 


I 


Fine. 




68,5 


2 





67,5 


62 


29,96 


61 




WNW 


Z 


Fair. 


13 


55 


7 





57 


61 


29.74 


81 




SW 


I 


Cloudy. 




72 


2 





7« 


63 


29,78 


63 




sw 


I 


Hazy. 


14 


58 


7 





62 


62 


29,81 


82 


0,0 1 8 


ssw 


z 


Cloudy. 




75 


2 





74'5 


64 


29,87 


66 




sw 


z 


Fair. 


15 


60 


7 





63 


64 


29,94 


76 




s 


z 


Fair. 




77'5 


2 





76.3 


66 


29,90 


65 




SSE 


2 


Fine. 


If 


. 63 


7 





63'5 


67 


29,62 


74 




s 


2 


Fair. 




1 72 


2 





71 


67 


29,62 


67 




s 


2 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for July, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


■Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1796 


east and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches, 




Inches. 


Points. 


Str. 




July 17 



56 


7 





58 


66 


29,75 


73 




ssw 


2 


Fine. 




69 


2 





67 


67 


29,81 


65 




ssw 


2 


Fair. 


18 


54. 


7 





58 


63 


29,92 


n 




s 


2 


Cloudy. 




70 


2 





68 


65 


29,87 


63 




SSE 


2 


Cloudy. 


.' 19 


56 


7 





56 


65 


29,65 


19 


0,173 


s 


2 


Cloudy. 




63 


2 





63 


65 


29,78 


70 




sw 


2 


Cloudy. 


20 


50 


7 





54 


64 


30,11 


n 




wsw 




Fine. 




70 


2 





68,5 


65 


30,11 


64 




sw 




Cloudy. 


21 


5+ 


7 





55 


6; 


29,87 


75 




ssw 




Cloudy. 




70 


2 





69 


65 


29,88 


61 




sw 




Fair. 


22 


S3 


7 





55 


64 


29,85 


73 




sw 




Fair. 




67 


2 





66 


6s 


29,81 


62 




sw 




Fair. 


23 


52 


7 





55 


64 


29^72 


74 


0,030 


sw 




Fine. 




68 


2 





66 


64 


29,71 


64 




WNW 




Cloudy. 


24 


53 


7 





56 


63 


29,54 


81 


0,186 


sw 


2 


Rain. 




72 


2 





69 


65 


29,59 


65 




w 


2 


Fair. 


^5 


58 


7 





60 


64 


29,56 


80 


0,025 


w 


2 


Fair. 




71 


2 





71 


66,5 


29,56 


66 




ssw 


2 


Fair. 


26 


57 


7 





58 


65 


29'55 


V 


0,031 


s 


2 


Fair. 




67 


2 





66 


65 


29^54. 


67 




s 


2 


Fair. 


27 


55 


7 





57 


64 


29,67 


76 


0,030 


s 


I 


Fair. 




69 


2 





67 


66 


29,67 


64 




ssw 


I 


Cloudy, 


28 


53 


7 





56 


64 


29,84 


80 


0,080 


ssw 


2 


Fine. 




66 


2 





62 


64, 


29,85 


74 




s 


2 


Cloudy, 


29 


57'S 


7 





'58 


64 


29.77 


80 


0,078 


ssw 


2 


Cloudy. 




73'S 


2 





72 


66 


29,84 


67 




sw 


2 


Fair. 


3° 


56 


7 





59 


65 


29.93 


75 




NE 


I 


Hazy. 




71 


2 





71 


66 


29.93 


66 




E 


I 


Hazy. 


3> 


56 


7 





58 


65 


29.93 


82 




ESE 


I 


Cloudy. 




74 


2 





73 


66 


29,91 


67 




SSE 


2 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1796. 


1796 


Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 


Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy- 
gro- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points, 


Str, 


Aug. I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

13 

14 

15 
16 



60 

68 

60,5 

68 

56,5 

66 

48.S 
66,5 

69,5 

69 

50 
72 

52 

It 

73 
58 
72 
52 
- 7> 

5" 

5S'S 

77- 

57 

77 

58 

73 

52 

71 


7 
2 

7 
2 
7 
2 

7 
20 

7 
2 

7 
2 

7 
2 
7 
2 

7 
2 
7 
2 
7 
2 

7 

2 

7 
2 
7 
2 

7 
2 

7 
2 


62 
62 

66 

56,5 
64 

65 

53 

68 

58 ' 

66 

53 

71 

57 

74 

58 

Si 

71 = 
56 
71 
58 

72 

57'S 

74 

62 

77 
61 

72 
57 
71 


66 

66 
66 
66 

64,5 

6^ 
66 

64 

66 

67 : 

66 
68 
-66 
67 
66 
68 
66 
68 
67 
68 
68 
70 
67,5 
69 


29,79 
29,7« 
29,80 
29,80 

29'73 
29,86 

30,01 
30,02 
30,14 
30, 1 1 
36,06 
30,01 
30,22 
30,19 
30,12 
30,01 

29>93 
29,85 

29.71 
29,82 

30,14 
30,14 
30,08 
30,03 
30,15 

30,17 
30,20 

30,19 
30,29 

30,31 
30,41 

30,39 


83 

78 

75 
Si 
68 
77 
63 
78 
64 
76 
70 

It 

11 
11 

79 

72 

62 

76 
63 

l\ 

l\ 
74 
69 

62 


0,093 
0,2I0 


SSW 

ssw 

ssw 

ssw 

w 

NW 

sw 

.sw 

sw 

;siW: 
sw: 

SW: 

WNW 

WNW 

SW 

S 

SW 

S 

w 

WNW 

WSW 

NE 

E 

E 
ENE 
NE 
NE 

E 
ENE 

E 
NE 

E 


I 

I 

2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 


Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair.. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Hazy. 

Hazy. 

Hazy. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. . 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for August, 1796. 

- _. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 


ffro- 








1796 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Aug. 17 




49 


7 





55 


67 


30.37 


72 




NE 




Cloudy. 




" 68,5 


2 





68 


68 


30,32 


63 




E 




Fine. 


18 


56 


7 





59 


^7 


30,22 


67 




. NE 




Cloudy. 




70 


2 





69 


60 


30.15 


64 




E 




Fine. 


19 


53 


7 





58 


68 


30,10 


80 




NE 




Cloudy. 




7' 


2 





■71 


69 


30,06 


65 




E 




Fine. 


20 


55 


7 


6 


60 


68 


30,05 


83 




E 




Cloudy. 




74 


2 





73 


70 


30,02 


59 




E 




Fine. 


21 


57 


7 





60 


69 


30,00 


80 




E 




Hazy. 




78 


2 





78 


72 


30,00 


63 




E 




F^ir. . 


22 


58 


7 





63 


70 


30,10 


72 




E 




Fair. 




80 


2 





80 


72, 


30,11 


59 




NE 




Fine. 


23 


56.5 


7 





59 


70 


30,17 


80 




NE 




Cloudy. 




74'5 


2 





74 


71.5 


30,14' 


67 




NE 




Fine. 


24 


56 


7 





58 


70 


30,14 


60 




ENE 




Cloudy. 




76 


2 





74 


11 


30,09 


65 




E 




Fine. , 


25 


57 


7 





58 


68 


30,08 


77 




NE 




Cloudy. 




74.5 


2 





73 


71 


30,03 


65 




NE 




Fair. 


26 


56 


7 





58 


68 


30,03 


79 




SW 




Cloudy. 




73 


2 





73 


70 


29,98 


67 




wsw 




Cloudy. 


27 


54 


7 





57 


69 


29,90 


77 


0,098 


w 




Fair. 




6s 


2 





63 


^9 


29,98 


64 




NW 




Fair. 


28 


48 


7 





53 


68 


30,14 


75 




SW 




Fine. 




65 


2 





64 


67 


30,11 


62 




WNW 


2 


Fair. 


29 


5i'5 


7 





55 


67 


29,98 


77^ 




NW 


2 


Cloudy. 




64 


2 





61 


68 


29,98 


73 




NW 


2 


Cloudy, 


30 


52,5 


7 





l^ 


ii 


30,04 


78 


0,071 


NE 


2 


Cloudy. 




64 


2 





60 


66 


30,04 


80 




NNE 


I 


Cloudy. 


31 


54 


7 





56 


66 


39,98 


80 


0,057 


NE 


I 


Cloudy. 1 




61 


2 





61 


66 


29,97 


83 




N 


I 


Cloudy. 1 



Cis^ 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1796. 



1796 



six's 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



Time. 



Therm, 
without. 



Sept. I 



10 
1 1 

12 

13 

14 

JS 
16 



H. M, 



S3'5 
63 

51 

62 

5° 
65,5 

S3 
67 

53 
65 

68 

|9 
68,5 

52.5 
72 
57 
72,5 

61 

73 

53 

71 

53 

74 

55 

74'5 

61 

74 
61,5 

7i»5 



7 
z 

7 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
z 

7 
z 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



Therm, 
within. 



Barom. 



O 
O 
O 
O 
O 
O 
Q 
O 
Q 
O 
O 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



o 
o 
o 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



54 
62 

53 
62 

53 
65 
56 
66 

64 

56 
68 
61 

67 
56 
71 
59 

63 

73 

55 
70 

56 

73': 
57 
74 
63 

62 

7» 



Inches. 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



65 
65 
64 
64 
64 
64,5 

63 

64 

64 

64 

63.5 

65 

65 

65.5 

65 

65 

66 

67 

65,5 

67 

67 

68 

67 

67,5 

66,5 

68 

67 

68 

68 

70 

68,5 

71 



29,97 
29,92 

29'97 
30,01 
30,08 

30.03 
29,88 
29,88 
30,02 
30,06 

30.05 
29,96 
29,79 

29,82 

29,96 

29,99 

30,05 

30,06 

30,01 

30,01 

30,06 

30,06 

30,21 

30,22 

30,16 

30,09 

30,12 

30.08 

30,00 

30,01 

30,10 

30,10 



Ram. 



Inches. 



79 
65 

77 
65 
79 
65 

85 
82 

75 
69 
81 
68 

78 

77 
82 
66 
80 

69 
78 
67 
81 
72 
81 

73 
81 
67 
81 
69 
80 
67 
80 
68 



0,038 



Winds, 



Points. Str, 



0,169 



Weather.. 



N 
N 
NE 


I 

I 


Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 


N 
NE 
W 




Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 


W 




Fair. 


WSW 

wsw 




Cloudy. 
Fair. 


w 

sw 
sw 




Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 


sw 
w 
sw 




Cloudy. 

Cloudy. 
Fine. 


WNW 

sw 




Cloudy. 
Fair. 


s 

NE 




Cloudy, 

Fair. 


s 




Fair. 


. s 
sw 




Cloudy. 
Fair. 


ssw 

s 




Cloudy. 
Fair. 


sw 
s 




Cloudy, 
Fine. 


ssw 
sw 




Cloudy. 
Fine. 


sw 


2 


Fair, 


sw 


2 


Fair, 


ssw 


2 


Fair, 


ssw 


2 


Fine. 
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for September, 1796. 



1796 



six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 



Septa; 
18 

20 

21 



23 

25 
26 
27 
28 
29 
30 



56 

79 

58 

75.5 

60 

62 

60 

70 

59 
68 

52 
6+ 

52 
59 
51 
61 

50 
6t 

54.5 
59 
54 
61 

52 
61 

49 
60 

45 
57 



Time. 



H. M. 



Therm, 
without, 



58 
78 
61 

73 
61 
62 
62 
68 
59 
67 
55 
63 
52 
58 
52 
61 

56 
57 
56 
58 

54 
61 

54'5 
60 

50 

46 
56 



Therm, 
within. 



69 

71 
70 

72 

7-5 
70 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

66,5 

66 

65 

64 

64 
64 
64 

63 
64 

63 
6? 
62 

63,5 
61 

62 



Barom, 



Inches. 



30^04 
30,01 
29,94 
29,91 
29,83 
29,78 
29,57 
29,49 
29,46 

29.57 
29,72 

29'73 
29,86 
29,87 
29,92 
29,92 
29,85 
29,79 
29,81 
29,86 
30,01 
30,05 
30,08 
30,10 
30,14 
30,18 
30,28 
30,28 



Hy- 
gro- 
me- 



81 
72 

79 
68 

85 
83 
85 
77 
83 

§2 

76 
81 

75 
78 
77 
85 
84 
88 
86 

85 
73 
81 
80 
80 

69 
78 
66 



Rain. 



Inches. 



0,380 
0,062 
0,316 
0,122 
0,116 
0,018 

0,320 



Winds. 



Points. Str, 



ssw 

s 

sw 

WNW 

ENE 

NE 

SE 

ESE 

S 

s 

E 

NE 

NE 
NE 
NE 
NE 
NS 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 



Weather. 



Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fair. 

Foggy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

loudy. 
Fine. 
Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for October, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy 


Rain. 


Wi nds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro^ 








1796 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Oct. I 




40 


7 


6 


42 


60 


30,21 


77 




WSW 




Cloudy. 




S6 


2 





55 


60 


30,17 


72 




NW 




Cloudy. 


2 


49'5 


7 





50.' 


60 


30,22 


77 




W 




Cloudy. 




59 


2 





59 


60 


30.28 


71 




WNW 




Cloudy. 


3 


S° 


7 





53 


59'5 


30.29 


75 




. w 




Cloudy. 




S8 


2 





58 


60 


30,32 


69 




WNW 




Cloudy. 


4 


S3 


■7 





53 


59 


30.24 


73 




w 




Cloudy. 




• 57 


2 





57 


S9'5 


30.17 


70 




w 




Cloudy. 


5 


S3 


7 





S3 


59 


29,82 


72 




SSW 


2 


Fair. 




58 


2 





56 


59 


29,71 


75 




SSW 


2 


Cloudy. 


6 


S» 


7 





52 


59 


29,40 


8S 


0,210 


s 


I 


Cloudy. 




58 


2 





57 


59'5 


29.44 


69 




, s 


2 


Cloudy. 


7 


4? 


7 


Q 


46 


58 


29,38 


76 


0,061 


s 


2 


Fair. 




53 


2 





52 


58 


29,31 


78 




SSE 


2 


Fair. 


8 


,42 


7 





43 


57 


29,48 


81 


0,092 


SSW 


I 


Fair. 




55. 


2 





54 


58 


29,50 


68 




w 


I 


Fair. 


9 


48 


7 





50 


57 


29,38 


86 


0,230 


s 


I 


Raia. 




57^5 


2 





56 


58 


29,17 


85 




WSW 


I 


Rain. 


10 


43.5 


7 





45 


56 


29,65 


73 


0,095 


w 


2 


Fine. j 




S4.S 


2 





54 


57 


29,70 


65 




WNW 


2 


Fair. ' 


11 


42 


7 





43: 


56 


29,50 


80 




WNW 


2 


Fine. 




53 


2 





48 


56 


29,38 


76 




WNW 


2 


Fair. 


12 


38.S 


7 





'40 


54»5 


29,48 


l^ 


0,036 


w 


I 


Fine. 




5S 


2 





'54 


56,5 


29,49 


69 




w 


2 


Fine. 


13 


46 


7 





46 


55 


29,42 


80 


0,120 


s 




Rain. 




SI 


2 





51 


57 


29,46 


74 




NW 




Fair. 


14 


42 


7 





43 


56 


29'^? 


81 


0,110 


SW 




I^ine. i 




55 


2 





55 


59 


29,64 


76 




Sb.E^ 




Cloudy. 


'5 


45 


7 





46,5 


57 


29,61 


85 


0,530 


W 




Cloudy. 




49 


2 





48,5 


58 


29,68 


82 




NE 


I 


Cloudy. 


16 


39 


7 





,40 


56 


29,95 


84 


NE 




Fine. 




51 


2 





SO'S 


59 30,02 1 


74 


NE 




Fair. 
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METEOROLOGICAL 


JOURNAL 










for October, 1796. 




Six's 


Time. 


Tlierm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1796 


least and 

greatest 

Heat. 












me- 
ter. 






Weather. 


H. 


M. 








Inches. 


Inches, 


Points. 


Str. 


Oct. 17 



38 


7 





39 


56 


30,18 


85 




ENE 




Fair. 




S3 


2 





55 


59 


30,05 


76 




NE 




Fair. 


18 


44 


7 





46 


n 


29.73 


83 


0,080 


NE 




Rain. 




50,5 


' 2 





50 


58 


29,72 


76 




NW 




Cloudy. 


19 


41 


7 





45 


56 


29,85 


83 


0,120 


W 




Cloudy. 




51 


2 





51 


58 


30,01 


73 




N 




ClQudy. 


20 


46.5 


7 





46.5 


57 


30,24 


79 




WNW 




Cloudy. 




55 


2 





54'5 


S9 


30,26 


75 




NNW 




Cloudy. 


21 


50 


7 





50 


58 


30,27 


84 




WNW 




Cloudy, 




54 


2 





54 


60 


30,25 


79 




SW 




Cloudy. 


22 


50 


7 





50 


59 


30,21 


85 




SW 




Cloudy. 




56 


2 





55 


60 


30,16 


78 




SW 




CloueJy- 


23 


51 


7 





51 


59 


30,18 


80 




SW 




Cloudy. 




56 


2 





54 


61 


30,03 


82 




wsw 




Cloudy. 


24 


36.5 


7 





38 


58 


30,16 


77 


0,031 


w 




Fair. 




46 


2 





45 


59 


30,26 


(>9 




NW 




Fair. 


25 


30 


7 





32 


56 


30,50 


75 




NW 




Fair. 




44'5 


2 





44 


57 


30,5 s 


66 




NW 




Fine, \ 


26 


35 


7 





36 


55 


30,5s 


80 




NE 




Fine. 




49'S 


2 





48 


57 


30,47 


80 




NE . 




Cloudy. 


27 


41 


7 





41 


55 


30,38 


84 


0,098 


NE 




Fine. 




50 


2 





49 


58 


30,36 


71 




NE 




Fair. 


28 


46 


7 





46 


56 


30,21 


80 




NE 




Cloudy. 




52 


2 





50 


58 


30,14 


77 




NE 




Cloudy. 


29 


46 


7 





46 


57 


30,08 


82 




E 




Cloudy. 




50 


2 





50 


58 


30,05 


19 




E 




Cloudy. 


30 


47 


7 





47 


57 


29,98 


83 




E 




Cloudy. 




49 


2 





49 


58 


29,98 


19 




NE 




Cloudy. 


3J 


45 


7 





46 


56 


30,08 


19 




W 




Cloudy. 




S2'5 


2 





52,5 


58 


30,11 


72 




NW 




Cloudy. 
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for November, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1796 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Nov. I 




45 


7 





47 


S6 


30,19 


82 




W 




Cloudy. 




S6 


2 





56 


58 


30>i3 


80 




wsw 




Cloudy. 


2 


52 


7 





52 


57 


30,00 


84 




sw 




Cioudy. 




57 


2 





57 


59 


29'93 


80 




wsw 




Cloudy. 


3 


52 


7 





52 


58 


29,78 


85 




WNW 




Cloudy. 




54 


2 





54 


60 


29,75 


68 




WNW 




C.oudy. 


4 


42 


7 





42.5 


57 


29,57 


80 




w 




Fine. 




49 


2 





45 


56 


29,55 


76 




NW 




Fine. 


S 


39 


7 





42 


56^ 


29,86 


79 




NNW 




Cloudy. 




45 


2 





45 


58 


30'°3 


69 




NNE 




Fine. 


6 


■ 30 


7 





30 


55 


30,12 


76 




SW 




Fine. 




47 


2 





47 


57 


29,96 


74 




sw 




Fair. 


7 


40 


7 





42 


54 


29,69 


85 




sw 




Cloudy. 




49'5 


2 





49,5 


57 


29,60 


74 




s 




Hazy. 


8 


37 


7 





38 


55 


29,50 


81 




w 




Cloudy. 




47 


2 





47 


57 


29'53 


77 




NE 




Fair. 


9 


41 


7 





41 


55 


29,78 


84 




NE 




Cloudy. 




47.5 


2 





47 


56 


29,99 


80 




NE 




Cloudy. 


lo 


42- 


7 





43 


54 


30,00 


84 




NE 




Cloudy. 




45 


2 





45 


56 


29,98 


80 




ENE 




Cloudy. 


II 


37 


7 





37 


54 


29,96 


82 




E 




Cloudy. 




44 


2 





44 


55 


29,94 


79 




E 




Cloudy. 


12 


39 


7 





39 


53 


29,84 


83 




NE 




Cloudy. 




46 


2 





46 


54 , 


29,77 


82 




NE 




Cloudy. 


13 


39 


7 





39 


53 


29,68 


81 




NE 




Cloudy. 




44 


2 





44 


53 


29'7i 


73 




NE 




Fair. 


H 


38 


7 





38 


52. 


29,74 


75 




E 




Cloudy. 




40 


2 





40 


53 


29,70 


72 




E 




Cloudy. 


15 


36 


7 





36 


52 


29,70 


82 




W 




Cloudy. 




41 


2 





41 


54 


29,84 


71 




NW 




Cloudy. 


16 


33 


7 





34 


52 


29,91 


80 




S 




Cloudy. 




45 


2 





44 


52 


29>63 


82 




SSE 


2 


Rain. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 1796. 



1796 



Six's 

Therm 

least and 

greatest. 

Heat, 



Time. 



H. M. 



Therm, 
without. 



Therm, 
within. 



Barom. 



Inches.'. 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



Rain. 



Inches. 



Winds. 



Points. Str. 



Weather. 



Nov. 17 



19 



23 
24 

2S 
.26 

27 
28 
29 
30 



40 

43' 

33'5 

42 

39 

42,5 

36 

42 

31 

42 

42 

49 
4+ 
47 
42 

47 
42 

43 
41 

43 
42 

44.S 
40 

-42 
34 
39 
29 
30 



43 
43 
36 

42 

39 

42 

36 
42 
32 

35 
42 

47'S 

44 

46 

43 
47 
43 
43 
41 
43 
42 

44 
40 

42 

35 
39 
29 

30 



52 
53 

52 

53 

52 

53 

52 

53 

51.5 

53 

52 

53.5 

52' 

55 

53 

55 ' 

54 

55 

53 

55 

53 

55 

53 

54 

52 

54 

50 



29,18 
29,30 
29'34 
29' 3 3 
29,38 

29'35 

29,46 

29,51 

29,64 

29,66 

29,65 

29,69 

29,83 

29,88 

29,98 

30,00 

30,18 

30,25 

30,28 

30,28 

30,27 

30,22 

30,29 

30.27 

30,27 

30,16 

30,00 

30,00 



83 
83 

19 
82 
84 
82 
85 

H 
84 

85 

88 
87 
87 
86 

85 
80 
80 
82 

76 
80 

85 
81 

77 
78 

75 
74 
68 



0,192 

o>i53 
0,110 

0,087 
0,387 
0,280 



ssw 

WNW 
NW 
NW 
NW 
NE 
NE 
NE 

NE 
NE 
SE 

. E- 
E 
E 

NE 
E 
E 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
W 
WNW 
NW 
NW 



Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Foggy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1796. 


1796 


six's 
Thernl, 

least and 

greatest 

Heat. 


Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy- 
gro- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points. ' 


Str. 


Dec. 1 
2 

3 
4 

■5 
6 

7 
8 

9 
10 

"I 
12 

13 
14 

16 



24 

32 

21,5 

34 
22 

35 

% 
SI 

24 

35 
23 
37 
26 

37 

27 

35 

23 

30 

31 

34 

33'5 

39 

35 

37 

33'5 

41 

36 
33 
35 


8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 

2 

8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 


24 

32 
21,5 

34 

25 

34 
35 
32 
25 
36 
25 
32 
24 

II 

33 
24 

29 

27 

34, 

34 

39 

35 

37 

37 

41 

35 

34 

33 

35 


47 

49 
47 
48 
46 
47 
47 
47 
44 
47 
44 
48 

44 
45 
45 

47,5 

46 

48 

45 
48 

46 
45 
44 
48 
46 

49 

47 
SO 
48 

SO 
48 

SO 


29,98 

30.05 
30,07 
29,90 
29,77 

29-57 
29,69 

29.74 
29,62 

29,82 

29,99 

30.13 
30,03 
30,00' 

30,04 
30,33 

30'34 
30,51 

30,50 

30,27 

30,30 

30,34 
30,35 
30,30 
30,26 

30.07 
30,07 
30,14 
30,18 
30,16 
30,20 


75 
73 

77 

76 

77 
78 
84 
78 
81 
76 
80 

74 
8z 

80 
75 
73 
81 
78 
81 
78 

85 
86 

85 
85 
87 
85 
83 
84 

83 

84 

84 
82 


0,262 

0,034 


NW 

NW 

W 

SW 

w 
sw 
sw 

NW 
W 

sw 

NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
E 

sw 

SSW 

WNW 

N 

NNE 

NE 

NE 

NE, 

NE 

NE 

NE 

ENE 

E 


I 


Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. ' 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rnin. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1796. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1796 


least and 












me- 






Weather. 


greatest 
Heat. 


H. 


M. 








Inches. 


ter. 


Inches. 


Points. 


Str. 


Dec. 17 



31 


8 





31 


48 


30'i5 


80 




E 




Cloudy. 




32 


2 





32 


50 


30>05 


80 




E 




Cloudy. 


18 


30 


8 





32 


48 


29,61 


85 


0,138 


E 




Rain. 




35 


2 





35 


50 


29,42 


86 




E 




Rain. 


19 


35 


8 





38 


48 


29,28 


88 


0,435 






Foggy. 




48 


2 





46.5 


53 


29,24 


89 




SSW 




Cloudy. 


20 


40 


8 





40 


50 


29.27 


89 


0,096 


SW 




Rain, 




42 


2 





39 


53 


29,41 


84 




NE 




Cloudy. 


21 


28 


8 


G 


28 


49 


29,61 


85 




SW 




Fine. 




33 


2 





33 


51 


29,65 


82 




SSW 




Cloudy. 


22 


28 


8 





28 


49 


29,58 


80 




NE 




Cloudy. 




31 


2 





3' 


50 


29,61 


74 




NE 




Fair. 


23 


25 


8 





26 


48 


29,29 


87 




NE 




Snow. 




32 


2 





32 


50 


29,36 


83 




NE 




Cloudy. 


24 


19 


8 





20 


47 


29,63 


80 




N 




Fair. 




23 


2 





23 


49 


29,68 


76 




N 




Fair. 


25 


4 


8 





5 


43 


29,73 


80 








Foggy. 




23 


2 





16 


46 


29,72 


80 




NE 


I 


Fair. 


26 


16 


8 





23 


43 


29,62 


82 




E 


2 


Fair. 




29 


2 





29 


45 


29,59 


79 




E 


2 


Cloudy. 


27 


26,5 


8 





26,5 


43 


29,57 


80 




E 


2 


Cloudy. 




29 


2 





29 


47 


29,63 


80 




Eb.S 


2 


Cloudy. 


28 


26,5 


8 





30 


43 


29,40 


85 


0,200 


Eb. S 


2 


Rain. 




37 


2 





35 


47 


29,44 


88 




E 


I 


Gioudy. 


29 


35 


8 





36 


45 


29,47 


90 


0,068 






Foggy. 




45 


2 





+5 


48 


29,47 


90 




SE 


I 


Cloudy. 


30 


44 


8 





46 


48 


29.54 


90 


0,041 


Sb.W 


2 


Rain. 




51^5 


2 





49 


52 


29,54 


84 




Sb.W 


2 


Rain. 


31 


46 


8 





46 


51 


29>53 


83 


0,035 


S 


2 


Cloudy. 




4-8 


2 





48 


54 


29'53 


86 




S 
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Cloudy. 
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